LEOPOLD 


HRAPER 


ARTYSTA FOTOGRAFIK 


członek Związku Polskich Artystów Fotografików 
przeżywszy lat 82, zmarł dnia 21 marca 1989 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione 
zostanie we wtorek dnia 28 marca 1989 r. o godz. 14.00 
w kaplicy na cmentarzu w Batowicach, po czym nastąpi 
wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


CÓRKI, ZIĘCIOWIE I WNUKI 


